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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΖ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

631 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,350 στρεμμάτων, 
στη θέση «Θωμά ή Παρασπόρι» της Κοινότητος Δρυό- 
πης του Διαμερίσματος Πειραιώς... 1 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,420 στρεμμάτων, στη 
θέση «Παναγίτσα» της Κοινότητος Καρατζά τρυ Διαμε¬ 
ρίσματος Πειραιώς. . 2 

Κήρυξή ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,952 στρεμμάτων στη 
θέση Πάζιου της Κοινότητος Ραπτοπούλου του Νομού 
Ευρυτανίας. . > 3 

Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης, σαν αναδασωτέας... 4 

Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης, σαν αναδασωτέας». 5 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 7,800 στρεμμάτων, στη 
θέση «Ανήφτισσα της Κοινότητας Ρεγγινίου του 
Νομού Φθιώτιδας. '. 0 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,354 στρεμμάτων στη 
υέση Βιγλόραχη ιδιωτικού δάσους Μακρολείβαδου της 
Κοινότητας Δίβρης του Νομού Φθιώτιδος.7 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


Αριθ. Δ/271028 (1) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 3,350 στρεμμάτων στη 
θέση «Θωμά η Παρασπόρι» της Κοινότητος Δρυόπης του 
διαμερίσματος Πειραιώς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Έχοντας υπόψη : 

της’Χώρ α ς 1ατάξεΐ<; του ά ? θ Ρ° υ 117 ™Ρ· του Συντάγματος 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 
ϊ '< 11 * ιατα -»εις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
ν και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 


συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 
παρ. 1 . Γ 

5. Την 1225/4-6-1982 πρόταση του Δασαρχείου Πόρου 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως, ώστε ν’ αποκλεισθεί η 
διάθεση, αυτής για άλλο προορισμό την δημοσία έκταση 
εμβαδου τριών στρεμμάτων και τριακοσίων πενήντα τετρα¬ 
γωνικών μέτρων,η (3,350^ στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
θέση «Θωμά» ή «Παρασπόρι» της Κοινότητος Δρυόπης 
και προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ όπως 
φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με λωρίδα δημοσίας δασικής εκτάσεως και 
πέραν με δρόμο Σκαπετίου-Πόρου. 

Δυτικά : Με δημοσία δασική έκταση και αγρό Φωτίου 
Γιαννάκη. 

Βόρεια : Με δημοσία δασική έκταση. 

Νότια : Με δρόμο Σκαπετίου-Πόρου. 

Η αποκατασταση της δασικής βλαστήσεως στη δημοσία 
δασική έκταση που καλυπτόταν από πρίνους, σχίνους, κου¬ 
μαριές, αγριλιές κλπ. και εκχερσώθηκε παράνομα το Β' 
ΙΟημερο Απριλίου 1982 από τον Αναστάσιο Αθαν. Μούγιο 
κάτοικο Σκαπετίου Τροιζηνίας, με σκοπό την κατά¬ 
ληψη και δενδροκονμική εκμετάλλευ σηαυτής δια φυτεύσεως 
150 περίπου δενδρυλλίων βερυκοκιάς, θα γίνει με φυσική 
αναδάσωση και σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί αυτή 
μέσα σε τρία χρόνια, με τεχνητή αναδάσωση με πρόγραμμα 
που θα καταρτίσει και θα εφαρμόσει το αρμόδιο Δασαρχείο 
Πόρου. 

Η,απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πειραιάς, 14 Μαρτίου 1983 
Ο' Νομάρχης 
Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Αριθ. Δ/271029 ι-ί ι 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,420 στρεμμάτων, στη 

θέση «Παναγίτσα» της Κοινότητος Καρατζά του Διαμε¬ 
ρίσματος Πειραιώς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1 . Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. του Συντάγματος 
εης Χώρας. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1379 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 
παρ. 1 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8-7-80 β) 182447/24-9-80 γ) 137378/200/20-1-1982 

5. Την 1223/4-6-1982 πρόταση του Δασαρχείου Πόρου, 
περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε (αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση · του 
χαρακτήρα της δασικής εκτάσεως, ώστε ν’ αποκλεισθεί η 
διάθεση αυτής για άλλο προορισμό την δημοσία έκταση εμ- 
βαδού τετρακοσίων είκοσι τετραγ. μέτρων ή (0,420) στρεμ¬ 


μάτων που βρίσκεται στη θέση «Παναγίτσα» της Κοινότη- 
τος Καρατζά και προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ 
και ΕΗΘΙΕ όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 

Ανατολικά : Με δημοσία δασική έκταση. 

Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Νό τια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Η αποκατάσταση της δασικής βλαστήσεως στη δημοσία 
δασική έκταση που καλυπτόταν από πρίνους, σχίνους, και 
κουμαριές και εκχερσώθηκε παράνομα από τους μήνες Φε¬ 
βρουάριο και Μάρτιο 1982 από τον Αθαν. Ιωαν. Μπάκα, 
κάτοικο Καρατζά με σκοπό την κατάληψη και οικοπεδο¬ 
ποίηση αυτής δι* ανεγέρσεως αποθηκών και ορνιθώνος, θα 
γίνει με φυσική αναδάσωση και σε περίπτωση που δεν θα 
επιτευχθεί αυτή μέσα σε τρία χρόνια, με τεχνητή αναδάσωση 
με πρόγραμμα που θα καταρτίσει και θα εφαρμόσει το αρμό¬ 
διο Δασαρχείο Πόρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 14 Μαρτίου 1983. 

Ο Νομάρχης. 

Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 


Τ Ο Γ\ Ο Δ V ΑΓ Ρ Α Η Η Α 

.6«αΛ· Μ^γα«.*ζα Λ- , 'ηΜ4%π-ταν' 4η* 

I. _ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Αριθ. 592 (3) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0.952 στρεμμάτων στη 
θέση Πάζιου της Κοινότητος Ραπτοπούλου του Νομού 
Ευρυτανίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 
παρ. 1 γ) του άρθρου 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντά¬ 
γματος.. 

3. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8-7-80 β) 182447/3049-/24-9-80 γ) 181870/3282/ 
12-8-80 δ) 204809/761/24-2-78 ε) 141823/24-2-83. 

4. Την 1183 /17-3-83 πρόταση του Δασαρχείου Καρπε- 
σίου περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
μα εκτάσεως, αποφασίζουμε : 


Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε ολότελα από 
παράνομη εκχέρ®ιση, δημόσια δασική έκταση ενιακοσίων 
πενήντα δύο (952) τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Πάζιου της 
Κοινότητος Ραπτοπούλου και προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία ΑΒΓΔΕΖΑ όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια : 1 

Ανατολικά : Με αμαξιτό δρόμο Παλαιοχωρίου Πουλιά- 
νας. 

Δυτικά : Με δημόσια δασική έκταση. 

Βόρεια : Με δημόσια δασική έκταση. 

Νότια: Με αμαξιτό δρόμο Παλαιοχωρίου Πουλιάνας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καρπενήσι, 24 Μαρτίου 1983 

Ο Νομάρχης. 

ΜΙΧ. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Αριθμός 73103 


Κήρυξη Δημόσιας Δασικής έκτασης, σαν αναδασωτέας 
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Έχοντας υπόψη μας : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
των Ελλήνων. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο- 

κεντρώσεως». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 
του Νόμου 998/79, περί προστασίας των δασών και των ι 
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». 

4. Τις, με αριθμό α) 160417/1180/8-7-80 και β) 182447/ 
3049/24-9-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, σχε¬ 
τικές με το θέμα που ανωτέρω μνημονεύουμε. 

5. Την, με αριθμό 73098/4-3-1983 πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου της Διευθύνσεως Δασών Ροδόπης ύστερα από σχετική 
αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου της, για κήρυξη σαν αναδα¬ 
σωτέας, της Δημόσιας Δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε 


και καταλήφθηκε παράνομα, αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία και 
επαναδημιουργία της Δασικής βλάστησης με φυσική αναγέν¬ 
νηση που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, τη 
Δημόσια Δασική έκταση (0,360) στρεμμάτων, που βρίσκε- 
ται στη Θέση «Συκιές Στροφής» περιοχής Κοινότητας Αρ- 
ριανών και προσδιορίζεται με κύκλο, όπως φαίνεται στο Το¬ 
πογραφικό διάγραμμα του Χάρτη της περιοχής, το οποίο απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια τα εξής κατωτέρω : 

Ανατολικά : Δρόμος. 

Δυτικά : Αγρός ιδίου Γιουσούφ Μουσταφά του Γιουσούφ 

Βόρεια : Ομοίως. 

Νότια : Δημόσια Δασική έκταση. 

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 4 Μαρτίου 1983 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΒΑΝΙΔΗΣ 


ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ . 

ΑΝΑΔΑΙΟΤΕΑΣ Α ΗΜΟΙΙΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΙΕΩΣ 
0,360 ΤΤΡΓΗ. στη Α Α ΤIΚ ϋ δγτη: " ι έΓ, 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Στροφάι ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΙ Α ρ ρ ι ανιόν ΝΟΜΟΥ ΡΟΛΟ Π Η X 

Α Α ΓΊ Β Κλίμα! 4 ΗΟΟΟ 


Α’Β'έμ: 

ΑΓ. 60 μ. 

Ε μ - 360 τ.μ- 


Α·ΔρόμοΓ 
Δ « Α νρόΡ κίνοτι 
Β* » >> 

Μ· Δτιμόεια Δαβικ-ή έκταΚτι 


ΧΑΡΤΗ! ΠΕΡΙΟΧΗ! ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΟ Η ΕΚΤΑΤΗ ΠΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΤΑΙ 
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΤ ΑΡίθ. 7310* /4.3·β3 ΑΠΟΦΑΪΗ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΠΗ! 
ΚΛΙΜΑ! 4 · Ολ.λλπ 



ΚθΜ Γ νπ.4-3- 

|( ? Η. Ρολό·,» 

ΧριενΠα^αΙ^ΐκοΙ ' ΛΚΚ 

Τιι«ολβγβ{ ΑακΙΜίαΓ Δαι*Μ(βιμ< 


τ γκρκηκι 

κονιοτπντι. Α-3- ι*·3 

Ό Νουόρχη· ΡοΔόηη* 


ΓΙΑΝΝΗ* ΠΔΡΦΑΝΙΔΗ* 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Αριθμός 73217 (5) 

Κήρυξη Δημόσιας Δασικής έκτασης, σαν αναδασωτέας 
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Έχοντας υπόψη μας : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
των Ελλήνων. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο- 
κεντρώσεως». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 του 
Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας». 

4. Τις, με αριθμό α) 160417/1180/8-7-80 και β) 182447/ 
3049/24-9-80 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, σχετι¬ 
κές με το θέμα που ανωτέρω μνημονεύουμε. 

5. Την, με αριθμό 73207/9-3-1983, πρόταση της Διευ- 
Ούνσεως Δασών Ροδόπης ύστερα από σχετική αυτοψία αρ¬ 
μοδίου υπαλλήλου της, για κήρυξη σαν αναδασωτέας, της 
Δημόσιας Δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε και καταλή¬ 
φθηκε παράνομα, αποφασίζουμε : 


Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία και 
επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέν¬ 
νηση που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, τη δη¬ 
μόσια δασική έκταση (0,400) στρεμμάτων, που βρίσκεται 
στη θέση «Παλιά Νεκροταφεία Δροσιάς» περιοχής Κοινό¬ 
τητας Φιλύρας και προσδιορίζεται με κύκλο, όπως φαίνεται 
στο τοπογραφικό διάγραμμα του χάρτη της περιοχής, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής 
και έχει όρια τα εξής κατωτέρω : 

Ανατολικά: Αγρός του ίδιου (Απτουλά Μουσταφά του 
Απτουλά). 

Δυτικά : Αγροτικός Δρόμος. 

Βόρεια : Αγρός του ίδιου (Απτουλά Μουσταφά του Απ¬ 
τουλά). 

Νότια : Δημόσια δασική έκταση. 

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 10 Μαρτίου 1983 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΒΑΝΙΔΗΣ 


Λ^ΜΛ-’Ο/ομι Τ 0Π0ΓΡΛΦ1ΚΟ όIΑ Γ 0ΑΜΜΑ 

Λ/ΗΙ“ ΛΜΟΝ ΟΟΔΟΠΗΙ. —- 

- - ΛΝΛΔΑΣΟΤάΛΣ' &ΗΜ01ΙΑ! ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΙ 

Ο, 4οο ιτρεκ. Π» ΛΛΣ1ΚΗ ΟΕIΗ Παλιό Μεκ ρε> τα. ς.ε £ Λ* 
ΤΟΥ ΧΛΡΙ0Υ Αροβιό ι Κ0ΙΝ0ΤΗΤ01 ώ'ΐλ-ύραί ΚΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 


* έ» (?.οο6 


ΑΒ- 5,.. μ. 

Α» Αγρός χσυ ί<5ιου 

ΑΓ * βΟ,οομ. 

Α- Αγροι ικόί Δρόμοι 

Εμ « 4θΟ Υ.μ. 

■β» Αγροί του ΐ<5ιου 


Η» ΔτκμόΟιο Δο-Οΐκαι έκχα&τι 

'ΐοο'ό & 5 £*'{- 



Κομοιτιχη. ^0-3- 
Ό 6θντάΕθ5 




Χρι6Χ0«ί. ΠαπαΤ5νν4θί 
Τεχνολόγο» Δα«οποννα( 


6·'ϊ*<»Μ0Η·ΙΕ 
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Αριθμός 813 (6) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 7,800 στρεμμάτων στη 
θέση Ανήφτισσα της Κοινότητας Ρεγγινίου του Νομού 
Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκε¬ 
κριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 β) του άρθρου 38 
παράγραφος 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας α) 160417/ 
1180/8-7-80 β) 182447/3049/24-9-80. 

5. Την 1053/14-3-83 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
χιρί χηρύξεως αναϊααωτίχς της αναρερομένης στο όέμα 
εχτάπως αχοφασίζουμ*; 

^Κηρύττουμε αναδασωτέα, με σχοοιό την εχαναδημιουργ,ία 


της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από πυρκαγιά 
στις 3-11-82 και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και 
τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής εκ 
τάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό 
την δημόσια έκταση εφτά στρεμμάτων και οκτακοσίων τετ 
μέτρων (7,800) στρεμ. που βρίσκεται στη θέση Ανήφτισσα 
του Δήμου ή της Κοινότητας Ρεγγινίου του Νομού Φθιώ¬ 
τιδος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7.8 
9,10,1 όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα και απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει 
όρια : 

Ανατολικά : Με δάσος πεύκης και αγρό Αφών Υφαντή. 

Δυτικά : Με δάσος πεύκης (ράχη) 

Βόρεια : Με δάσος πεύκης και αγρό Γ. Τσίκουλου. 

Νότια : Με δάσος πεύκης και αγρό αφών Υφαντή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Λαμία, 22 Μαρτίου 1983 

Ο Νομάρχης. 

ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 
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Αριθμός 812 (7) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,354 στρεμμάτων στη 

θέση Βιγλόραχη ιδιωτικού δάσους Μακρολείβαδου της 

Κοινότητας Δίβρης του Νομού Φθιώτιδος. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. 

2. Τις περί διοικητικής αποκεντρώσεως διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «περί πορστασίας 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και 
συγκεκριμένα : α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 β) του άρ¬ 
θρου 38 παρ. 1 

4. Τις διαταγές του Υπουγρείου Γεωργίας : α) 160417/ 
1180/8-7-80 β) 182447/3049/24-9-80 

5. Την 1102/15-3-83 πρόταση του Δασαρχείου Λαμίας 
περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομϊνης στο θέμα 
εκτάσεως αποφασίζουμε : 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα , με σκοπό την επαναδημιουρ- 
γία της δασικής βλαστήσεως που καταστράφηκε από παρά¬ 
νομη εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση 
και τη διατήρηση του χαρακτήρος του δάσους ή της δασικής 
εκτάσεως, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο 
σκοπό, την ιδιωτική έκταση τριακοσίων πενήντα τεσσάρων 


τετρ. μέτρων (354) που βρίσκεται στη θέση Βιγλό¬ 
ραχη ιδιωτικού δάσους Μακρολείβαδου της Κοινότητας Δί¬ 
βρης του Νομού Φθιώτιδος και προσδιορίζεται από τα στοι¬ 
χεία Τμ. Α' 9,10,11, 9 και Τμ. Β' 3,4,5,6,7,3 όπως φ α [. 
νονται στο συνημμένο διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια : 

Τμήμα Α' Εμβαδό 182 τ. μ. 

Ανατολικά : Με ιδιωτικό δάσος Μακρολείβαδο Δίβρης, 

Δυτικά : Με ιδιοκτησία Αναρ. Γαλάνη. 

Βόοεια : Με ιδιωτικό δάσος Μακρολείβαδο Δίβρης. 

Νοτιά: Με ιδιοκτησία Αναργ. Γαλάτη. 

Τμήμα Β' Εμβαδό 172 τ. μ. 

Ανατολικά : Με ιδιοκτησία Αναρ. Γαλάνη. 

Δυτικά: Με ιδιωτικό δάσος Μοικρολείβαδο. 

Βόρεια : Με ιδιοκτησία Αναρ. Γαλάνη. 

Νότια : Με ιδιοκτησία Αναρ. Γαλάνη και ιδιωτ. δάσος 
Μακρολείβαδο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 22 Μαρτίου 1983 

Ο Νομάρχης. 

ΝΙΚ. ΣΧΟΙΝΑΣ 
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